FI LCD Monitor/TV 


Chassis Name: TPF 1 .311 LA 



Service 


1 5MF500T/37 
1 5MF605T/1 7 
20MF605T/1 7 
20MF500T/1 7 


Styling Sheet 



Copyright 2006 Philips Consumer Electronics B.V. Eindhoven, The Netherlands. All rights reserved. No part of this 
publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, 
mechanical, photocopying, or otherwise without the prior permission of Philips. 

Safety regulations require that the set is restored to its original condition and that parts which are identical with those 
specified are used. 
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FI 1 5"& 20 






FI 1 5"& 20 
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Mechanical Parts List 


Styling: 

1 5MF500T/37(LPL) 

1 5MF500T/37(CPT) 
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1 5MF605T/1 7(LPL) 

15MF605T/17(LCPT) 

20MF500T/17 

20MF605T/17 
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313815759711 

BASE ASSY 

V 
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i 

313815758301 

BASE ASSY 
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313815758341 

BASE ASSY 
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313815758281 

BEZEL ASSY 
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313815758322 

BEZEL ASSY 
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313815414881 

BACK COVER 
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3 

313815414961 

BACK COVER 
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313815414891 

DOOR-CABLE 
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313815414971 

DOOR-CAABALE 
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313815414931 

CONTROL BUTTON 
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313815136441 

SHIELD - SCALER 
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7 

823827717371 

LCD LC1 50X02 (series) 
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7 

823827717481 

TFT-LCD CLAA150XP03 
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7 

932222953682 

TFT-LCD T150XG01V2 (AUOP) B 



V 






7 

823827717471 

TFT-LCD MOD T150XG01 V.O(AUOO) 
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823827717371 

LCD LC1 50X02 (series) 
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7 

823827717481 

TFT-LCD CLAA150XP03 
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823827719041 

TFT-LCD MOD CLAA201 VA07 
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932222563682 

TFT-LCD A201 SN02V4 (AUOP) B 
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313815860781 

SCALER PCB ASSY (NAFT) 
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313815863201 

SCALER PCB ASSY(NAFT)15 CPT 


V 
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313815866691 

SCALER PCB ASSY(NAFT)15 AUOV2 



V 






8 

313815862131 

SCALER PCB ASSY(NAFT)15 AUO 
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8 

313815860781 

SCALER PCB ASSY (NAFT) 
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8 

313815863201 

SCALER PCB ASSY(NAFT)15 CPT 
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313815866921 

SCALER PCB ASSY(NAFT)20 CPT 
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313815862141 

SCALER PCB ASSY (NAFT)20 AUO 
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313815860811 

IR PCB ASSY 
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313815860881 

KEY BOARD ASSY 
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313815867881 

CONTROL PCB ASSY(F2 20 ) 
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313815862152 

MAIN FRAME + WIRE ASSY 
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313815862292 

MAIN FRAME + WIRE ASSY 
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313815862293 

MAIN FRAME+ WIRE ASSY 
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313815862291 

MAIN FRAME + WIRE ASSY 
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313815862151 

MAIN FRAME + WIRE ASSY 
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313815862291 

MAIN FRAME + WIRE ASSY 
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313815866981 

MAIN FRAME+WIRE ASSY 
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313815862162 

MAIN FRAME+WIRE ASSY(AUO) 
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FI 1 5"& 20 


12 

313819875831 

PSU OPENFR INVBL4 (LIVP-2001) 

V 
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313819875831 

PSU OPENFR INVBL4 (LIVP-2001) 
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823827718331 

PSU OPENFR INVBL4 
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313819875691 

PSU OPENFR INVBL6(T50I061 .00) 
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313819875021 

LSP BOX 8R 3W - R (P150BR) 
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313819875451 

LSP BOX 8R 3W - R (P150CR) 
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313819875031 

LSP BOX 8R 3W - L (P150BL) 
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313819875441 

LSP BOX 8R 3W - R (P150CL) 
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Software change record 


Philips Model 

scaler board 

Latest software release 

SW name 

Version 

Effective date 

1 5MF500T/37(LPL) 

313815860781 

313811708202 

V2.01 

2005.02.20 

15MF500T/37(CPT) 

313815863201 

313811708181 

V2.00 

2005.06.03 

15MF605T/17(LPL) 

313815860781 

313811708202 

V2.01 

2005.02.20 

15MF605T/17(AUO V0) 

313815862131 

313811709193 

V2.02 

2006.06.26 

15MF605T/17(AUO V2) 

313815866691 

313811709272 

V2.01 

2006.06.26 

1 5M F605T/1 7 (CPT) 

313815863201 

313811708182 

V2.01 

2006.06.26 

20MF500T/17 

313815866921 

313811709651 

V2.00 

2006.04.21 

20MF605T/17 

313815862141 

313811708241 

V2.00 

2005.02.04 


FI 15" and 20" P-Cord .remote control, and LVDS-cable 


Philips Model 

P-Cord 

Remote Control 

LVDS Cable 

Description 

12nc 

Description 

12nc 

Description 

12nc 

1 5MF500T/37(LPL) 

MAINSCORD UL 10A1M8DET BK 

313818870491 

REMOTE CONTROL RC1 1 1 271 3/1 ' 

823827717511 

CBLE - 104 20/230/20 -032AWG2* 

313819874571 

1 5MF500T/37(CPT) 

MAINSCORD UL 10A1M8DET BK 

313818870491 

REMOTE CONTROL RC1 1 1 271 3/1 ' 

823827717511 

CBLE -104 20/230/20-032 AWG28 

313819875381 

1 5MF605T/1 7(LPL) 

MAINSCORD UL 10A1M8DET BK 

313818870491 

REMOTE CONTROL RC1 1 1 271 3/1 ' 

823827717511 

CBLE - 104 20/230/20 -032AWG2* 

313819874571 

1 5MF605T/1 7(AUO V0) 

MAINSCORD UL 10A1M8DET BK 

313818870491 

REMOTE CONTROL RC1 1 1 271 3/1 ' 

823827717511 

CBLE - 104 20/230/20 -032AWG2* 

313819874571 

1 5MF605T/1 7(AUO V2) 

MAINSCORD UL 10A1M8DET BK 

313818870491 

PROD ASSY RC1 1 1 271 3/1 7B PKD 

313923810292 

FFC 20/213/20 PITCH 1.25mm 

823827732088 

1 5MF605T/1 7(CPT) 

MAINSCORD UL 10A1M8DET BK 

313818870491 

REMOTE CONTROL RC1 1 1 271 3/1 ' 

823827717511 

CBLE -104 20/230/20-032 AWG28 

313819875381 

20MF500T/17 

MAINSCORD UL 10A1M8DET BK 

313818870491 

PROD ASSY RC1 1 1 271 3/1 7B PKD 

313923810292 

89G176E 50904 

823827736057 

20MF605T/17 

MAINSCORD UL 10A1M8DET BK 

313818870491 

REMOTE CONTROL RC1 1 1 271 3/1 ' 

823827717511 

FFC 50/270/50 PITCH 0.5mm 

313819874641 




